Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol - CEAF 


Jogo: 102 / 2024 


SAO PAULO 
Campeonato: Copa Paulista - Profissional / 2024 Rodada: 10 
Jogo: Botafogo X Francana 
Data: 17/08/2024 Horário: |15:00 | Estádio: | Estádio Santa Cruz/Arena NicNet / Ribeirão Preto 
Arbitragem 
Arbitro: Rodrigo Gomes Paes Domingues 
Arbitro Assistente 1: Risser Jarussi Corrêa 
Arbitro Assistente 2: Guilherme Holanda Moura Lima 
Quarto Arbitro: Paulo Ricardo Pereira Fernandes 
Cronologia 
Entrada do mandante: | 14:50 Atraso: | Não Houve Entrada do mandante: | 16:01 Atraso: | Não Houve 
Entrada do visitante: | 14:50 Atraso: | Não Houve Entrada do visitante: | 16:01 Atraso: | Não Houve 
Início 1º Tempo: | 15:00 Atraso: | Não Houve Início 2º Tempo: | 16:04 Atraso: | Não Houve 
Término 1º Tempo: | 15:49 Acréscimo: | 4 min Término 2º Tempo: | 16:55 Acréscimo: | 6 min 
Resultado do 1º Tempo: 1 X2 Resultado Final: 1 X 3 


i Nome Completo do Jogador 
Victor Bernardes Andrade Souza 


Relação de Jogadores 


Botafogo 


| T/R PA. 


=] 


Registro l | E 
506773/23 


z 


Francana 
Nome Completo do Jogador 
Vinicius Cima de Souza 


| T/R P/A | Registro 
564416/24 


| 


1 1 
2 | Orlando Jeampaul Herrera Martinez T P | 568181/24 2 | Pedro Canuto Cunha T P | 564494/24 
3 | Ericson da Silva T P | 477686/22 || 3 | Victor Garcia Alves T P | 564417/24 
4 | Paulo Guilherme Sousa Pires T P | 567213/24 4 | Hercules Bispo dos Santos T P | 564430/24 
5 |Fillipe Souto Mayor Nogueira Ferr T P | 471127/22 5 | Guilherme Augusto Alves Balduino T P | 565570/24 
6 | Rafael Henrique de Deus Castro T P | 533116/23 6 | Dener Anunciato de Castro T P | 564428/24 
7 | William Gabriel Lins de Sá T P | 535697/28 7 | Edinaldo Rodrigues dos Santos Fil T P | 564445/24 
8 | Erik Rebello de Castro T P | 533117/23|| 8 | Vinícius de Oliveira Valério T P | 564491/24 
9 | Thalles Eduardo Gomes Ferreira do T P | 534260/23|| 9 | Breno Augusto da Silva T P | 564427/24 
10 | Douglas Baggio de Oliveira Costa T P | 538253/24|| 10 | Lucas Oliveira de Paula T P | 564420/24 
11 | Pedro Henrique Severino T P | 512568/23 || 11 | Luiz Gustavo Tsuchiya Gnoato T P | 564618/24 
12 | Brenno Faro Klippel R P | 506771/23 || 12 | Michel Fortunato Coutinho R P | 533966/23 
13 | Andrey Felix de Azevedo R P | 534290/23 || 13 | Victor Hugo Lima Rodrigues Doming R P | 564422/24 
14 | João Pedro Lopes Araújo R A | 525283/23 || 14 | Hugo de Sousa Rosa R A | 494957/22 
15 | Carlos Manuel de Resende Teodoro R P | 507426/23 || 15 | Luan Henrique Silva Ferreira R | A | 494788/22 
16 | Arthur Aparecido de Souza Mosca R P | 539410/24|| 16 | Itallo Luiz Gomes Silva R A | 542314/24 
17 | Gustavo Walisson Lino da Silva R P | 543982/24 || 17 | Pedro Policarpo Oliveira R P | 564482/24 
18 | Walter Junior de Oliveira Lima R P | 525341/23|| 18 | Francisco Rikelme Alves da Cunha R P | 564623/24 
19 | Carlos Eduardo Silva da Fonseca R P | 536112/23 || 19 | Victor Hugo Borgheti R P | 564424/24 
20 | Ronald dos Santos dos Reis R P | 569431/24 | | 20 | Marcus Vinicius Archanjo R P | 564419/24 
21 | Bruno Henrique Marques Torres R P | 570857/24 || 21 | Gabriel Correa Vitoriano R A | 477228/22 
22 | Enilton Ribeiro Torquias R P | 569203/24 
30 | Diego Pablo Neves R A | 494956/22 
T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador 
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Técnico 


Botafogo 


Alexandre Faganello 


Técnico 


Comissão Técnica 


Francana 


Auxiliar Técnico 


Alan Henrique Ribeiro 


Auxiliar Técnico 


Luis Gustavo Silva 


Médico 


Massagista 


Alexandre de Araujo Vega 


Thiago Argenton Telarolli 


Médico 


Massagista 


João Prette Netto 


Higor Gabriel Gilabel de Sousa 


Preparador Físico 


Cristiano Pereira da Fonseca 


Preparador Físico 


João Victor de Assis Gonçalves 


Treinador de goleiro 


Marco Aurélio Tedeschi dos Santos 


Treinador de goleiro 


Marcelo Muniz Matos 


Equipe 


Substituições 


Entrou 


Tempo 


1T/2T 


Botafogo 7 | William Gabriel Lins de Sá 21 | Bruno Henrique Marques Torre... = INT 
Botafogo 8 | Erik Rebello de Castro 20 | Ronald dos Santos dos Reis - INT 
Botafogo 10 | Douglas Baggio de Oliveira C... 18 | Walter Junior de Oliveira Li... 67:00 2T 
Botafogo 5 |Fillipe Souto Mayor Nogueira... 15 | Carlos Manuel de Resende Teo... 67:00 2T 
Botafogo 9 |Thalles Eduardo Gomes Ferrei... 17 | Gustavo Walisson Lino da Sil... 67:00 2T 
Francana 5 | Guilherme Augusto Alves Bald... 17 | Pedro Policarpo Oliveira 34:00 1T 
Francana 7 | Edinaldo Rodrigues dos Santo... 22 | Enilton Ribeiro Torquias - INT 
Francana 9 | Breno Augusto da Silva 21 | Gabriel Correa Vitoriano 59:00 2T 
Francana 10 | Lucas Oliveira de Paula 15 | Luan Henrique Silva Ferreira 59:00 2T 
Francana 8 | Vinícius de Oliveira Valério 16 | Itallo Luiz Gomes Silva 67:00 2T 


Equipe 


Gols 
Nome do Jogador 


Tipo 


Tempo 


Botafogo 11 | Pedro Henrique Severino - (Pedro) NR 38:00 1T 
Francana 10 | Lucas Oliveira de Paula - (Lucas) NR 11:00 1T 
Francana 11 | Luiz Gustavo Tsuchiya Gnoato - (Luiz) NR 30:00 1T 
Francana 17 | Pedro Policarpo Oliveira - (Pedro) NR 72:00 2T 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Fal 


ta 
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Advertências 
Tempo 1T/2T 
Botafogo 4 | Paulo Guilherme Sousa Pires 65:00 2T 
Motivo:Ação temerária 
Francana 2 | Pedro Canuto Cunha 80:00 2T 
Motivo:Impedir ataque promissor 
AJ = Antes do Jogo | INT = Intervalo | PJ = Pós jogo 
Expulsões 
NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos 


Acréscimos devido atendimento médico aos atletas lesionados substituições, entrada de maca e para reidratação. 
Informo que foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem póstumas ao sr:Senor Abravanel(Silvio Santos ). 


Ocorrências / Observações 


Médico da ambulância: Fernando Sadano da Silva - CRM:15843/SP 
Bolas novas e do modelo definido para a competição? SIM 
Nada Houve de Anormal. 


Relatório do Assistente 
NADA A RELATAR. 


Nada Houve de Anormal. 


Observações Eventuais | 
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